・ 平 成 23 年 3 月 11 日 の 東日本 大 震 災 津波 に より 被災 し た 鈴 ヶ 崎 地 区 に お いて 防潮 堤 の 新設 を 進め て きま し た 。 
・ 令 和 元 年 9 月 末 に 、 防 御 ラ イン (延長 約 1.6km) が 完成 し まし た の で お 知ら せ し ま す 。 
・ 今 後 は 防潮 堤 を 乗り 越し て 人 避 難 す る た め の 必 上 難 階段 工事 及び 避難 橋 工 事 を 進め て いき ます 。 
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